KAZIMIERZ 


BIEDROŃ 


INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO 
DŁUGOLETNI PRACOWNIK RESORTU BUDOW- 
NICTWA W KRAKOWIE 


zmarł w dniu 16 października 1969 roku, po długiej 


a ciężkiej chorobie, zaopatrzony św. Sakramentami. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie w Kościele Mariackim w dniu 18 bm. 


o godzinie 9.30 rano. 


Złeżenie zwłok do grobowca familijnego na cmenta- 


rzu w Tarnowie odbędzie się w tymże dniu po południu 


ŻONA Z RODZINĄ. 
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